جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


رمز المدرسة : 1109 رقم الصفحة من 1 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة الحوراء الاساسية الأهلية للبنين 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 










باقر عقيل عاشور مالج | 60 | 
| 1421911109005 | حسين علي عليوي عبدالله 0 | 50 0 | 

| 1421911109006 | حسين وليد خاد عبد الصسن 0 | 33 0 | 

| 1421911109009 | سج زهير جاسم محمد 0 | 0050| 

| 1421911109011 | سعد احمد نة صاع 0 | 53 

| 1421911109012 | ضرغام جلال عبد الحسن عليوي 2 | 42 0 | 

| 9014 إ عباس ياسر مطشركيت 0 | 0368| 

| 1421911109015 | على احمد خربيط محييس 0 | 050 | 

| 1421911109016 | على حسن هدي قلف 0 | 63 0 | 

| 1421911109017 | على هيدر راشد لاقل 0 | 50 

| 1421911109018 | على هيدر على عبد 0 | 38 | 

| 1421911109019 | علي عادل اسماعيل غقم | 50 | 50 
| 09020 | علي محمد محسن تيس 0 | 50 | 37 | 227 | 4 | سا 
| 09022 | کرار رالد حزيور راضي 0000 | 31 | 5 
| 421911109025 | محمد احمد حمدان جين 0 | 50 

| 1421911109024 | محمد ستار جيار جسن 0000 | 53 | 

| 1421911109025 | محمد مرتضى على رحمةاللهم 2 | 50 0 | 

| 1421911109026 | محمد مصطفى جوي رحيمة 0 |0 39 0 | 

| 1421911109027 | مرتضىاحمد علي رمج 0 | 41 

| 1421911109020 | مصطفى عبد الحمزة محمد عباس 2 | 050 | 

| 1421911109029 | مصطفى علي عبد الرحمن حسن 2 |20 38 0 | 

| 0910050 | مقتدى حسين على طاهر 0 | 40 


1 1429 مهدي حيدر راشد داخل 33 


0 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1109 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: مدرسة الحوراء الاساسية الأهلية للبنين 










| 25 | 1421911109032 | نور علي طالب عبد الكريم مشرف __ | 50 | 31 | 54 | 50 | مسل | 08 
| 26 | 1421911109033 | يوسف حيدر علي عبد | 50 | 26 | 31 | 44 __ 


- تسب سو 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


